TEOFIL SEREDNICKI 


Obywatel Ukrainski, 
b. Oficer Wojsk Polskich z 1831 roku, 


liczący lat 72, po krótkich a dolegliwych cierpieniach zmarł w dniu 31 Maja 1882 r. 


+ 


Pozostała małżonka zaprasza Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 
2 Czerwca b. r. o godzinie 4 po południu, z domu Nr. 22 przy ulicy Wielopole, wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Kościele św. Mikołaja w Poniedziałek dnia 5 Czerwca o godzinie 9 rano. 


W drukarni ,CZASU“w Krakowie. 


